OKULUMUZUN TARİHÇESİ 


© Okulumuz 1949yılında Çılkıdır ve Gemibükü 
Köyü öğrencilerine eğitim ve öğretim vermek 
amacıyla açılmıştır. 

© - Gemibükü Köyü'nün yerleşim yerinin 
değişmesi dolayısıyla, okulumuz 1965 yılında 
tek sınıflı yeni binasına tasinmistir1 1985 
yılında ek sınıf yapılmıştır. 

© 2009-2010 öğretim yılı itibariyle 
okulumuzdan 391 öğrenci mezun olmuştur. 


OGRENCİ MEVCUDUMUZ 

2010-2011 eğitim öğretim yılı içerisinde; 

*l1.Sınıf : t kız, 1 erkek toplam 2 

22.Sınıf: 3 kız, 1 erkek toplam 4 

23.Sınıf » 3kız, 1 erkek toplam 4 ` 

@ 4. Sinif: 1 87 5 erkek toplam 6 

® 5. Sinif: 2 erkek toplam 2 

® » Genel itibariyle 8 kız 10 erkek toplam 18 - 
öğrenciyle eğitim öğretimini 
sürdürmektedir. 


OKUL BASARISI 


© Okulumuzdan son 5 yıl içerisinde 
toplam 20 öğrenci mezun olmuştur. 

> Okulumuzda 5. Sınıftan 6. Sınıfa 
geçen öğrenciler Yeşilırmak 
İlköğretim okulunda eğitimlerini 
sürdürmektedir. 


EGITIM OGRETIM MALZEMELERİ 
9 2 Bilgisayar | | | 

* 2 Yazici 

® 1 Projeksiyon 

© 2 Tarayıcı 

*. 1 Tepegöz 

51 Güc-kaynagı 


Okulumuzun Dis 
Görünümü 
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OKULUMUZUN 
İHTİYAÇLARI 


© Tuvaletlerimizin iç ve dış onarımın yapılması 
© Tuvaletlerimizin boyasının yapılması 

© Okul çatımızın onarılması 

© Okul çevre duvarımızın sıvanması 

© Kapı ve pencerelerin boyanması 


